مماکعہ پاکستان (ازی)| انڑ(پارٹ-11) 


وتتی: 15 مرف 8ء۴( اگروپ ) 

فوٹ: ہرسوال کے جا رگن جوابات "۰ا۰۰ اور دا دی گے ہیں جوا یکا یہ پروی کے 
سا مے دے گے دائروں یں سے ڈو رست جواب کے مطا ای متعلققہ دائ ہکو مارکر با ہی بک گار 
دگئے۔اک سے ریادہ راٌوں اگوی کر نے اکا مك ار رای کی صورت :9 مرکورہ جواب غلط 


نصو رہوگا_ 
1۔ آلڈنڈ یسل می ککاقا مس شر رٹل سآیا: 
(2) کرای (طا) لاہور 
)٥(‏ دٹی (۵) ڈھاکہ ۷ 
2 ا ری میش نکاس برا کون تھا: 
.۔(د) لارڈم (ط) لارڈگرزن 
(6) مائون ٹف مین (0) ر لف ہ 
3 ہے ۔ٹ وکا ال نام مکیا سے : 
90( گوڈین نشی م۷ زط مم 
(6) کاٹ )٥(‏ کارنل 
4 ناد اأصولو ںک کیٹ کی بی ر پر کب شا ہوگی: 
(]) 1950ء ۶ (ا) 1952ء, 
)٥(‏ 1954ء (۵) 1956ء 
8 پاکستان مق کی اسسلی کےارکا نکیل تحداونتی ے: 
(ج) 142 (5) 242 
() 42د +/ )٥(‏ 442 


١عصصدءذٔ‏ ص٥‏ ط٢٣‏ 30012ء5 


و فی پل 
8 بر کےکھنفردا ت ماع میس داع ہیں: 


)(8) اوکاہ (ا) ا۱؛ور 
(6أ) ان (0) سا:ہوالل ۷ 
7 بل از ان ٹس پہلائلیم کن شس شاک ہوا: 
(ج) 1940ء (جا) 1950ء 
(۵) 1960ء / )٥(.‏ 1970ء 
جک اکستان کےمعرضی وجودی شآنے پردا ےک ز با نکو نیاگی: 
(ج) ری (کا) چنال 
(أ) اُردو ۷ (0) نی 
9 پاکستان میس پہلا با سالٹنو بب شروغ ہوا: 
(8) 1950ء (ط) 1955ء ۷ 
)6٥(‏ 1960ء ْ (0۵): 7/1985 
0۔ مر مم ختارکون ہیں: ۱ 
(ج) پانلاٹ ہ۷ [5ا) گلاڑی 
(6) ڈاکٹر ([) اتاد 
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